Deutscher Bundestag 
2. Wahlperiode 
1953 


Drucksache 1309 


Kleine Anfrage 168 

der Fraktion der SPD 


betr. Empfehlungen des Bundestages wegen der unzu- 
länglichen Einstellung von Schwerbeschädigten bei 
den Bundesdienststellen 


Am 3. Juli 1953 hat der Deutsche Bundestag den Bericht des Un- 
tersuchungsausschusses (49. Ausschuß) gemäß Antrag der Fraktion 
der SPD betr. Prüfung der unzulänglichen Einstellung von Schwer- 
beschädigten bei den Bundesdienststellen - Drucksachen Nr. 4609, 
3645 der 1. Wahlperiode - entgegengenommen und einstimmig zehn 
Empfehlungen des Ausschusses an die Bundesregierung seine Zu- 
stimmung gegeben. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1 . Welche Maßnahmen sind im Anschluß an die Empfehlungen von 
der Bundesregierung getroffen worden? 

2. Zu welchem Zeitpunkt sind diese Maßnahmen erfolgt? 

3. Welche weiteren Maßnahmen bereitet die Bundesregierung vor? 

4. Wie hoch ist die Quote der beschäftigten Schwerbeschädigten bei 

den einzelnen Bundesdienststellen? ^ 


Bonn, den 30. März 1955 


Ollenhauer und Fraktion 


Druck Bucfadrudterci R. Madel. Bonn, Bonner Talwe« 106 



